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MODERNO 


MEDELLÍN - COLOMBIA 


AÑOS 


Inauguración 
Miércoles 21 de marzo de 2018 / 6:30 p.m. 


Sala A y Sala de Fundiciones 
Hasta el 4 de junio de 2018 


Museo de Arte Moderno de Medellín 
Carrera 44 $ 19A - 100, Ciudad del Río 
T: (4) 4442622 / www.elmamm.org 


Agradecimientos especiales: Pintuco 


Stop, Repair, Prepare: Variations on “Ode to Joy” for a Prepared Piano, 2008. 
Piano Bechstein preparado, pianista (en la fotografía Amir Khosrowpour), 
102 x 170 x 213 cm. Cortesía de los artistas 


